CONCERTMATE-380 
MANUAL DEL USUARIO ORGANO ELECTRONICO 


Por favor lea este manual antes de usar el equipo 


Cat. No 42-4018 

® 


CARACTERISTICAS 



Su Organo Electronico Concertmate-380 de Radio Shack es un instru- 
mento musical con muchas caracteristicas especiales quo utiliza lo mejor 
en la tecnologia electronica. Puede tocar hasta 100 diferentes instru- 
mentos musicales o efectos de sonido. Este organo electronico tan ver- 
satil es ideal para cualquiera que quiera tocar piezas musicales, desde 
un principiante hasta el musico mas experimentado. Los ritmos y acom- 
pahamientos preprogramados del organo electronico hacen que este 
instrumento sea facil y divertido al tocarlo. 

Estas caracteristicas incluyen: 

Teclas Pequenas — hacen el teclado compacto y versatil. Listed lo 
puede sostener con una mano mientras usted lo toca con la otra. 

5 Tonadas de Demostracion Integradas — le permiten escuchar 5 
ejemplos de lo que usted y su organo pueden hacer. 

2 Notas Polifonicas de Sonido — le permiten tocar y escuchar dos 
notas al mismo tiempo. 

Tono de Edicion — le permiten escoger de 100 diferentes sonidos 
proveyendo 4 variaciones en 25 tonadas. 
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24 Patrones de Acompanamientos Pre-establecidos — le permite 
anadir estilo a su musica proporcionandole solo ritmo, ritmo y armonia, o 
una melodia con una armonia acompasada de un estilo en particular de 
musica, tal como el funk o Latino. 

Control del Tempo — le permiten acelerar o disminuir el tempo del pa- 
tron de musica que usted a seleccionado. 

Tres Puentes de Energi'a — le permite proporcionar energia a su 6r- 
gano desde unas baterias internas, energia standard de AC (corriente 
alterna con un adaptador opcional), o desde la bateria de su vehiculo. 

Enchufe de Salida — le permite conectar audifonos para escuchar en 
privado, o un amplificador externo para que usted pueda tocar para un 
grupo grande de personas. 

Nota: Este manual del usuario explica como se usa el organo. No en- 
sena la teoria de la musica. 


CONTENIDO 
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LOCALIZACION DE LOS CONTROLES 



1 

Parlante Integrado 

7 

Botones de TEMPO 

2 

Interrupter de POWER 

8 

Boton de DEMO 

3 

Lista de DEMO 

9 

Boton de STOP 

4 

Lista de PATTERNS 

10 

Botones de PATTERN 

5 

Lista de TONE 

11 

Botones de TONE 

6 

Botones de VOLUME 

12 

Boton de TONE EDIT 


Panel de Atras 


13 Enchufe PHONE/OUTPUT 

14 Enchufe de DC de 7.5V 
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ESCOGIENDO UNA FUENTE DE ENERGIA 



Listed le puede proveer energia a su organo desde cualquiera de las 

siguientes fuentes de energia: 

• Cuatro baterias de tamano AA 

• Energia standard de AC (con un adaptador opcional de corriente al- 
terna) 

• La bateria de su vehiculo ( con un adaptador opcional de corriente 
d I recta DC) 

INSTALANDO LAS BATERIAS 

Listed puede proveerle energia a su organo usando cuatro baterias de 

tamano AA. Nosotros recomendamos las baterias alcalinas tales como 

las de Radio Shack Cat. No. 23-552. 

Siga estos pasos para instalar las baterias. 

1 . Asegurese de que POWER este en OFF. 

2. Remueva la cubierta del compartimiento de las baterias en la parte 
de abajo del organo. Presione las aldabillas de la cubierta del com- 
partimiento de la bateria en la direccion de las flechas y levante la 
cubierta. 



3. Deslice las cuatro baterias AA en el compartimiento, El dibujo a la 
par del compartimiento le muestra la forma en la que las baterias se 
alinean por los simbolos de polaridad + y 

4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento. 

Notas: 

• Nuevas baterias alcalinas duran aproximadamente 10 boras. Si el 
volumen de su organo suena debil o el organo opera erraticamente, 
reemplace las baterias. 

• Reemplace todas las cuatro baterias al mismo tiempo. No mezcle 
baterias viejas con baterias nuevas. 

• Listed no puede proporcionarle energia al organo desde las baterias 
mientras usted tenga conectado un adaptador de AC (corriente al- 
terna) o de DC (corriente directa). 

Cuidado: Si usted no planea usar el organo con baterias por una se- 

mana o mas, remueva las baterias. Las baterias pueden gotear quimi- 

cos los cuales pueden danar los circuitos electricos del organo. 
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USANDO ENERGIA DE AC 




Listed le puede proveer energia a su organo con energia AC (corriente 
alterna) standard, usando un adaptador opcional tal como el de Radio 
Shack Cat. No. 273-1656. 


Adaptador de AC 


Tomacorriente de AC 


Enchufe de DC de 7.5V 


Cuidado: Listed tiene que usar un adaptador de AC (corriente alterna) 
que alimenta 7.5 voltios y envia por lo menos 300 miliamperios. Su 
punta central tiene que estar colocada en negative, y su enchufe tiene 
que entrar fijamente en el enchufe de 7.5V de DC del organo. Usando 
cualquier otra clase de adaptador puede dahar seriamente el organo o el 
adaptador. Su tienda local de Radio Shack le puede ayudar para que 
usted encuentre el adaptador correcto. 
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1 . Coloque el POWER en OFF. 




2. Conecte el barril verde del enchufe del adaptador al cable del adap- 
tador, juntando el TIP (la punta) al negative (-). 


3. Coloque el voltaje del adaptador en 7.5 voltlos. 

4. Introduzca el enchufe del barril del adaptador en el enchufe de DC 
de 7.5 V del organo. 

5. Conecte el enchufe del adaptador de AC en un tomacorriente de 
adaptador de AC standard. 

Notas: Es normal que el adaptador se callente despues de usarlo 
por varies minutes. 

6. Desconecte el adaptador cuando usted termlne de usar el organo. 

Cuidado: Para prevenir un posible corto circulto, slempre desconecte el 
enchufe del adaptador AC del tomacorrientes primero. 
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USANDO LA ENERGIA DE LA BATERIA DE SU VEHICULO 




Listed puede proveerle energia a su organo desde la bateria de su ve- 
hiculo, usando un adaptador opcional de DC (corriente directa), tal come 
el de Radio Shack Cat. No. 270-1 560A (no administrado). 


los 


Concertmate-380 


Enchufe Membra del 
Encendedor de Cigarril- 


Enchufe de 7.5V de DC 


Adaptador de DC 


Cuidado: 

• Listed tiene que usar un adaptador de DC (corriente directa) que ali- 
menta 7.5 voltios y envia por lo menos 300 miliamperios. Su punta 
central tiene que estar colocada en negative, y su enchufe tiene que 
entrar fijamente en el enchufe de 7.5V de DC del organo. Usando 
cualquier otra clase de adaptador puede dahar seriamente el organo 
0 el adaptador. Su tienda local de Radio Shack le puede ayudar 
para que usted encuentre el adaptador correcto. 

11 


Use el adaptador y el organo en los vehfculos que tienen unicamente 
sistemas electricos de 12 voltios y negativo - polo a tierra. Usando 




este adaptador y organo con cualquier otro tipo de sistema electrico 
puede danar el adaptador, el organo, o el sistema electrico de su ve- 
hiculo. 

1 . Coloque el POWER en OFF. 

2. Conecte el enchufe de barril verde de su adaptador al cable del 
adaptador, emparejando el TIP al negative (-). 


Cuidado: No use el enchufe de barril verde aun cuando este cabe 
en el enchufe de 7.5V de DC. 

3. Coloque el Interrupter del voltaje del adaptador a 7.5 voltlos. 

4. Introduzca el tambor del enchufe del adaptador en el enchufe de DC 
de 7.5V del organo. 

5. Conecte el adaptador en el enchufe hembra del encendedor de 
cigarros de su vehfculo. 

6. SImpre desconecte el adaptador cuando usted termlne de usar el 
organo. 

Cuidado: Para prevenir un posible corto circulto o dahos al sistema 

electrico de su vehfculo, slempre desconecte el adaptador del enchufe 

hembra de su encendedor de cigarros. 
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OPERACION 



COLOCANDO SU ORGANO EN ENCENDIDO/APAGADO 
(ON/OFF) 

1. Coloque POWER en ON. Cada vez que usted 
enciende el organo, la tonada de PIANO es 
selecclonada automaticamente. SI usted quiere 
selecclonar otro sonido del Instrumento, vea 
“Selecclonando un Tone.” 

2. Preslone VOLUME T para bajarle el volumen 
0 VOLUME A para subirle. Cada vez que lo 
preslona suena un corto “tick” para que usted 
sepa que tan fuerte toca el organo. Cuando 
usted alacanza el nivel mas suave o mas fuerte, 
el sonido de “tick” cabla a un “tock.” 

Nota: Cada vez que usted enciende el organo, esta pre-establecldo 
a tocar al nivel mas alto del sonido. 

3. Toque el organo. 

Usted puede crear su propla musica (ver “Selecclonando un Tono” y 
“Tocando un Patron”), o escuchando una tonada de demostraclon 
(ver “Tocando la Tonada de Demostraclon”). 

4. Coloque POWER en OFF para apagar el organo. 
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SELECCIONANDO UN TONO 




Listed puede seleccionar uno de 25 instrumentos, los cuales estan agru- 
pados en 25 categorias. Use uno de los cinco botones de TONE para 
seleccionar cada categoria. 


Aqui se le explica como seleccionar los sonidos de los instrumentos 
mientras usted esta tocando el organo. 

1 . Encuentre el tone que usted quiere usar en la lista de TONE. 

2. Presione el boton verde de TONE el cual tiene el nombre de la cate- 
goria que contiene el instrumento que usted quiere usar. Cada vez que 
usted presiona este boton de TONE, el instrumento cambia al siguiente 
instrumento bajo la misma categoria. 


I Trate esto ! Seleccione CLARINET (el tercer tone bajo la categoria de 
WIND) — Presione WIND tres veces. mientras usted mantiene el boton 
presionado, el clarinete suena para darle una idea del sonido que usted 
escuchara cuando usted toque las teclas. 
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Notas: 





Cada vez que usted enciende el organo, el tone de PIANO (bajo 
KEYBOARD) es selecclonado automaticamente. 

Cada vez que usted cambla de una categoria de TONE a otra, el primer 
tone llstado en la categoria es slempre selecclonado. Por ejempio, si 
usted selecclona CLARINET (bajo WIND (viento)) y luego cambla a la 
categoria de STRIND (cuerdas), preslonando la categoria de WIND 
nuevamente selecclona el primer tone en esa categoria (TRUMPET 
(trompeta)). 

Acerca del E.S. (Efecto de Sonidos) del Grupo de Tones 

Cuando usted selecclona un sonido de la categoria de S.E., el organo 
toca algunos sonidos famlllares, tal como un pito de carro o telefono. 

Nota: El sonido de CAR HORN no es escalade. (Esto significa que cada 
tecia que usted preslone en el organo producira el mismo sonido.) 
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USANDO LA EDICION DE TONOS 



Cada vez que usted presiona TONE EDIT, el 
sonido del Instrumento selecclonado cambla 
llgeramente. Usted puede camblar el sonido 
de cada Instrumento cuatro veces. 

Aqui se le explIca como camblar los sonidos 
de los Instrumentos que usted selecclona. 

1 . Encuentre el tone que usted quiere usar 
en la llsta de TONE, luego preslone TONE 
para selecclonar el tone. 

2. Preslone TONE EDIT para camblar el sonido del Instrumento que a 
sido selecclonado. Cada vez que usted presiona TONE EDIT, el 
sonido cambla. 


I Trate esto ! Gamble el sonido del clarinete — Preslone WIND tres ve- 
ces, luego preslone TONE EDIT. Preslone TONE EDIT tres veces mas 
para escuchar como el sonido del clarinete cambla. 


Para escuchar el Instrumento sin algun camblo, preslone el boton de 
TONE del Instrumento nuevamente. 
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TOCANDO UN PATRON 





Listed puede seleccionar de 24 patrones integrados, los cuales estan 
agrupados en tres categorias. Use uno de los tres botones de 
PATTERN para seleccionar cada categoria. 


Aqui se le explica como tocar un patron (compas). 

1 . Encuentre el patron (compas) que usted quiere usar en la lista de 

PATTERN. 

2. Presione el boton amarillo de PATTERN que tiene el nombre de la 
categoria que contiene el patron (compas) que usted quiere usar. 
Cada vez que usted presiona PATTERN, el patron (compas) se 
cambia al siguiente que esta bajo esta categoria y comienza a tocar. 


I Trate esto ! Seleccione LATIN (es el septimo patron (compas) bajo la 
categoria de ACCOMP.) — Presione ACCOMP. siete veces. 


3. Presione VOLUME T para bajar el sonido o ▲ para aumentar el 
sonido. 
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4. Presione TEMPO ▼ para hacer el patron (compas) mas lento o A 
para acelerarlo. 




5. Toque con el patron (compas) simultaneamente. 

6. Presione STOP para dejar de tocar el patron (compas). 

Nota: Cada vez que usted cabla de una categoria de PATTERN a otra, 
el primer patron (compas) llstado en la categoria es slempre selecclo- 
nado. Por ejempio, si usted selecclona LATIN (bajo el ACCOMP.) y 
luego cambla a la categoria de RHYTHM, preslonando la categoria de 
ACCOMP. nuevamente selecclona el primer patron (compas) en esa 
categoria (ROCK). 

TOCANDO LAS TONADAS DE DEMOSTRACION 

El Concertmate-380 tiene 5 tonadas de demostraclon Integradas, plezas 
como “Oh! Susanna” y “Jingle Bells.” Aqui esta la expllcaclon de como 
tocar estas plezas. 

1 . Encuentre el nombre de la tonada que usted quiere tocar en la llsta 

de DEMO. 
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Presione el boton rojo de DEMO para seleccionar la tonada que usted 
desea escuchar. Cada vez que usted la preslona, la tonada cambla a la 
sigulente en la llsta de DEMO. 


3. Presione VOLUME a para bajar el sonido o VOLUME goara aumen- 
tarlo. 

4. La tonada tocara repetidamente sin cesar hasta que usted presione 

STOP. 

SI usted preslona DEMO nuevamente, el organo comlenza a tocar la 
misma tonada que estaba tocando cuando usted preslono STOP. Cada 
vez que usted enclenda el organo, “Twinkle, Twinkle Little Star” es selec- 
clonado. 

Nota: Usted no puede camblar el tempo en las tonadas de demostra- 
clon. 
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CONECTANDO LOS AUDIFONOS 

Listed puede conectar un par de audifonos estereofonicos con un 
enchufe (mini) de 1/8 de puigada (no viene con su unidad) en su organo 
para que pueda tocar en privado. Su tienda iocai de Radio Shack vende 
una gran variedad de audifonos. 

Para conectar sus audifonos, introduzca ei enchufe mini de ios audffonos 
en ei enchufe hembra dei organo marcado PHONES/OUTPUT en ia 
parte de atras dei organo. 

Nota: Cuando usted conecta ios audffonos, usted no podra escuchar 
sonidos de ios pariantes. 

Escuchando Sin Peligro 

Para proteger su sentido dei ofdo, siga estos principios cuando usted use 
ios audffonos. 

• Coioque ei voiumen en su posicion mas baja antes de comenzar a 
escuchar. Despues de comenzar a escuchar, ajuste ei voiumen a un 
nivei confortabie. 

• No escuche a niveies de voiumen extremadamente aitos. Es- 
cuchando a aitos niveies de voiumen por iargos periodos de tiempo 
ie pueden ocasionar sordera permanente. 

• Una vez usted a puesto ei voiumen, no io aumente. Con ei tiempo, 
sus ofdos se adaptan ai nivei dei voiumen, de tai manera que un 
nivei de voiumen que no ie causa moiestia puede siempre daharie 
ios ofdos. 
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CONECTANDO UN AMPLIFICADOR EXTERNO 


Listed puede incrementar el sonido de su organo conectando un amplifi- 
cador externo opcional al organo (no viene con esta unidad) y conec- 
tando parlantes al ampllficador. 

Para conectar un ampllficador externo a su organo, use un cable de con- 
necclon con un enchufe (mini) de 1/8 de pulgada. Introduzca el enchufe 
del cable en el enchufe hembra del organo marcado PHONES/OUTPUT 
en la parte de atras del organo. Luego conecte la otra punta del cable al 
enchufe de Ingreso del ampllficador (generalmente marcado AUX IN o 
TAPE IN). 


Ampllficador 


Cuando usted preslona una tecia, usted oye sonidos de los parlantes 
conectados al ampllficador. Usted no puede escuchar sonidos de los 
parlantes del organo. 

Su tienda local de Radio Shack vende una Ifnea completa de ampllflca- 
dores, parlantes, y cables de conecclon. 


SOLUCIONES A CIERTOS PROBLEMAS 
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Si su organo no esta trabajando apropiadamente, verifique las baterias 
(ver “Instalando las Baterias”). Si su organo sigue trabajando erratica- 
mente, use el siguiente Cuadro de Soluciones a Ciertos Problemas para 
tratar de remediar los problemas de su organo. 


Problema 

Posible Causa 

Retried io 

No hay sonido, aun 

1 . Los audifonos 

1 . Desconecte los 

cuando las teclas son 

estan conecta- 

audifonos. 

presionadas. 

dos. 

2. Examine la 


2. Problema con la 

fuente de ener- 


energia de ali- 

gia. 


mentacion. 

• iEstan los polos 
(- 1 -/-) colocados 
correctamente? 

• i Estan las 
baterias venci- 
das? 

• 6 Esta el adapta- 
dor de AC (corri- 
ente alterna) 
conectado cor- 
rectamente? 

No hay Ritmo. No 

El volumen esta en lo 

Suba el volumen. 

hay acom- 
pahamiento. 

mas bajo. 


Interferencia oca- 

Refrigeradoras, lava- 

Use un tomacorrien- 

sional. 

doras y aparatos 

tes de otro circuito 


electricos similares 

electrico que este 


estan interfiriendo. 

retirado lo mas posi- 
ble de los aparatos 
electricos. 






















esta conectado a un 
amplificador externo 

esta defectuoso 

de conexion. 

Patron o continuacion 
anormal de la salida 
del organo cuando el 
organo no esta siendo 
tocado. 

Baterias vencidas. 

Reemplace las 
baterias. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
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Su Organo Electronico Concertmate-380 de Radio Shack es un ejempio 
de nuestro excelente diseho y mano de obra. Las siguientes sugeren- 










das le ayudaran a cuidar su organo para que usted lo pueda disfrutar por 
muchos anos. 


• Mantenga el organo en un lugar seco. Si se moja, limpielo bien in- 
mediatamente. Los liquidos pueden contener minerales los cuales 
pueden corroer (oxidar) los circuitos electricos. 

• Solo use baterias nuevas del tamano y tipo recomendados. Siempre 
remueva las baterias viejas o debiles. Las baterias pueden gotear 
quimicos que pueden destruir circuitos electricos. 

• Trate su organo con suavidad y mucho cuidado. Dejandolo caer o 
botandolo puede danar las cubiertas o los circuitos impresos y 
pueden causar que su aparato no funcione apropiadamente. 

• Use y guarde el organo solo en ambientes de temperatura normal. 
Temperaturas extremadas pueden reducir la vida de uso de los 
aparatos electricos, danar las baterias, y distorcionar o derretir las 
piezas plasticas. 

• Mantenga el organo lejos del polvo y la tierra, los cuales pueden 
causar el deterioro premature de las piezas. 

• Limpie ocasionalmente el organo con un trapo humedo para que se 
mantenga como nuevo. No use quimicos fuertes, soluciones de lim- 
pieza, 0 detergentes fuertes para limpiarlo. 
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Modificando o alterando las piezas internas del organo pueden causar el 
mal funcionamiento e invalidar la garantia de su organo. Si su organo no 
esta funcionando como debiera, llevelo a la tienda Radio Shack de su 
localidad para que le asistan. 
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ESPECIFICACIONES 


Numero de Teclas 32 

Sonidos Polifonico 2-notas 

Tones Pre-establecidos 25 




Variacion de Sonidos con Edicion de Tonos 100 

(25 tonos pre-establecidos x 4 variaciones) 

Patrones 24 

Tonadas de Demostracion 5 

Parlantes Integrados: 

Tamano 65 mm de Diametro 

Salida 1 .OW 

Terminales: 

DC7.5V Voltaje de Entrada: 7.5V 

PHONE/OUTPUT (salida) 3.5 mm 

Impedimento de Salida 120 

Voltaje de Salida 1 .6V (RMS) MAX 

Puentes de Energia: 


AC 120V, 60Hz, con Adaptador de AC 

DC 4 Baterias de tamano AA 

Batena de Vehiculo con Adaptador DC 

Consumo de Energia 0.6W (cuando recibe energia de las baterias) 

0.8W (cuando recibe energia por un adaptador de AC) 

Dimensiones: 41 x 383 x 125 mm (HWD) 

Peso: 482 gramos incluyendo las baterias 


* El diseno y las especificaciones estan sujetos a ser camblados sin previo aviso. 
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